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nuel et toujours semblable a lui-meme, qui traverse la masse entiere
du globe cle Tun et de 1'autre cote du plan de Feqtiateur jusqu'aux
poles.

Le troisieme mouvement de la chaleur est variable, et il produit le
refroidisscment seculaire du globe. Cette chaleur qui se dissipe ainsi
dans les espaces planetaires etaitpropre a la Terre, et primitive; elle
est due aux causes qui subsistaient a I'origine cle cette planete; elle
abandonne lentement les masses interieures, qui conservent pendant
un temps immense une temperature tres elevee, Cette hypothese d'une
chaleur interieure et centrale s'est renouvelee dans tous les ages de la
Philosophic, car elle se presente d'elte-meme a 1'esprit comme la
cause naturelle de plusieurs phenomenes. La question consistait a
soumettre 1'examen de cette opinion a une analyse exacte, fondee sur
la connaissance des lois mathematiques de la propagation de la cha-
leur. C'est ce mouvement variable de la chaleur primitive du globe
qui est i'objet principal du Memoire dont nous donnons Textrait; nous
rapportons les titres des articles, pour indiquer 1'ordre que Ton a
suivi.

L Expos6 de la question. Equations difT6rentielles de T6tat variable d'une
sphere dont la chaleur initiale se clissipe dans le vide.

II.  Condition relative ik la surface.

III.  Solution g6n6rale, la temperature initiale 6lant exprimfie par une fonc-
tion arbitraire.

IV.  Application & la sphfere dont tous les points ont regu la m6me temp6-
rature initiale.

V.  Temperatures variables dans un solicle d'une profondeur iriflnie, dont
l'6tal initial serait clonn6 par une fonction arbitraire, et dont la surface? serait
maintenue a une temperature constante.

VI.  Flux interieur cle la chaleur dans ce solicle.

VII.  Temp6ratures variables dans nn solide d'une profondeur infinie> dont
l'6tat initial serait exprim6 par une fonction arbitraire, et dont la chaleur se
dissipe librement k travers la surface dans un espace vicle terming par une
enceinte d'une temperature constante.

VIII.  Du cas oil la chaleur initiale est la mtoie jusqu'a une profondeur
donnee. Temperature de la surface.

II.                                                                                     35                                            **. u<                       3aent est grande, plus il est facile de pro*
